6 7 M. Prałat Katedry Krakowskićj, 


przeżywszy lat 71, opatrzony ss. Sakramentami, na dniu 2 Listopada 1876 r. 
przeniósł sie do wieczności. 


Kapituła Katedralna Krakowska 
oraz Krewni i Przyjaciele zmarłego, zapraszają Przewielebne Duchowieństwo i pobożną Publiczność do oddania ostatniej posługi zmarłemu przez 
uczestnictwo w obrzędzie. pogrzebowym, który się rozpocznie dnia 4 Listopada b. r. w Sobotę o godzinie 9 zrana wprowadzeniem zwłok do kościoła 


katedralnego; a po odbytém Nabożeństwie zwłoki wyprowadzone zostaną wprost na Cmentarz. 


Drukarnia Uniwersytecka. 
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